جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى م كه 

1 المدرسة: تانوية الرافدين الأهلية للبنين 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
1_| 102041044001_| امبر تع جار صلع ااا | 94 2_100 98 8 0 ف 0 
2 102041044002 _| امبر خاد ااودجد ااا | 48 |99 |42 | 50 | 50 | 6 س 0 
| 3 | 102041044003 _| جعفر علي محسن مزعل _____| 42 | 82 | 26 | خمس | 40 | 29 | 0 
| 4 | 102041044004 _| جعفر محمد صدام عبد | 69 | 56 | %19 | 40 | 53 | 40 _ 0 
| 5 | 102041044005 _| حسن جواد مهدي جسن ||| 56 | 50 | 50 | 20 | 30 | 50 | 0 
| 6 | 102041044006 _| حسن علي عبدكاطع ||| 96 | 95 | 94 | 90 | 93 | 93 | 93.50 
| 7 | 102041044007 | حسين علاء اسعد عنفوس_1__ | 85 | 93 | 95 | 73 | صفر | 92 | 0 
| 8 | 102041044008 _| حسين علي بديوي سرهيد ____| 32 | 38 | %11 | 20 | 20 | م | 0 
| 9 | 102041044009 _| ذو الفقار راك خلف عباس ________| م_ | 77 | 23 | عشر | 25 | 22 | 0 
| 10 | 102041044010 | رضاوعد عبدالرضامكي __| م | 74 | م | م | صفر | صفر | 0 
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|11 | 102041044011 | رعد وعد عبد الرضامكي 22222 | 94 | 98 | 95 | 100 | 96 | 100 |__| تاهج | 97.17 
|12 | 102041044012 _| سجاد ياد نعيم ثجيل | م | م | 90 | 92 | 96 | 100 | | معيد | 
13 102041044015 | صل عه دی عدارزافستم_ | 31 | 5 | شك |17 |9099 | 8 | س 
| 14 | 102041044014 _| عباس محمدكريماحمد | 40 | 39 | 37 | 29 | 33 | 53 | | معد | 
| 15 | 102041044015 | عدنان ستار زايرقمندار ___| م_ | 59 | 68 | صفر | صفر | م | | معيد | 
| 16 | 102041044016 _| علي ثامرحميدخلفى | 86 | 99 | 91 | 89 | 66 | 81 | | نجع | 85.3 
| 17 | 102041044017 _| علي شاكر محمودعبد_ __| 85 |100 | م | صفر | صفر | صفر | | معيد | 0 
| 18 ]| 102041044018 | علي فصي جاسم ملغوت 2222 | 63 | 87 | صفر | 67 | 64 | 69 | | معيد | 0 
| 19 | 102041044019 | علي كريم جبارمحسن ||| 56 | 66 | 42 | 20 | 29 | 33 | | معد | 0 
| 20 | 102041044020 | على محمد خالد ابراهيم | 50 | 90 | م | 33 | 55 | 50 | | معد | 0 
| 21 | 102041044022 | عمر محمد خليل ابراهيم_________إ 32 | 76 | اثتان | 29 | سبع | 23 | | معيد | 0 
| 22 | 102041044024 | محمد عماد جاسم عبود ___| 54 | 62 | 42 | 33 | 36 | 54 | | معد | 0 
| 23 | 102041044025 | محمد محمد صادق حاشوش حامي__ | 60_ | 74 | 30 | 29 | 29 | 22 | | معد | 0 
TD NS‏ 0 

5 | 102041044027 | مصطفى شامل جلاب عبد : م 75 معيد 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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5 ' رمز المدرسة : 044 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
المديرية : الكرخ الأولى 0 50 
المدرسة: ثانوية الرافدين الأهلية للبنين 
الفرع: إحيائي الدور الأول 09 20 














مم ا سما ال ا 7م 
26 | 102041044028 | مصطفى صفاء جبار حميد 1 | 94 | 98 | 89 | 77 | 59 | 80 | | نجع | 497 | 82.83 
| 27 | 102041044029 | مصطفى كاظم حبوش كاطع | 50_ | 50 | 52 | 42 | 34 | م | | معد | 0 | 0_ 


مدير المركز 


